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केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण 
अधिसूचना 
नई दिल्‍ली, 19 जुलाई, 2023 


wr. सं. CEA-PS-12-13/3/2022-PSPA-II 09५॑ं»0०1.--विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 की संख्या 36) 
की धारा 63 के तहत बनाई गई पारेषण सेवाओं के लिए टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली दिशानिर्देशों के पैरा 3.2 और 
विद्युत मंत्रालय के कार्यालय आदेश दिनांक 28.10.2021 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय पारेषण समिति 
(एनसीटी) (अध्यक्ष, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण की अध्यक्षता में), पारेषण योजना के लिए निम्नलिखित बोली-प्रक्रिया 
समन्वयक (बीपीसी) नियुक्त करती है, जैसा कि पारेषण योजना के नाम के आगे दर्शाया गया है: 


पारेषण योजना का नाम तथा बोली-प्रक्रिया 
क्रम. 
सं अनुमानित कार्यान्वयन समय पारेषण योजना का व्यापक दायरा * समन्वयक 
, सीमा (बीपीसी) 
महाराष्ट्र के pore AT में |i) eam पीएस पर परली (एम) - कर्जत (एम)/लोनीकांड- 
पश्चिमी क्षेत्र नेटवर्क विस्तार ॥(एम) 400 केवी डी/सी लाइन (ट्विन मूस) के दोनों 
योजना सर्किटों का लीलो 
1 ii) Herm पीएस पर परली (एम) - कर्जत (एम)/लोनीकांड- न 
अनुमानित कार्यान्वयन समय ॥(एम) 400 केवी डी/सी लाइन (ट्विन मूस) के दोनों 
सीमा: एसपीवी के स्थानांतरण सर्किटों का लीलो के लिए mers पीएस में 400 Hat के 4 
से 18 महीने लाइन बे 
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11) कर्जत-कल्लम 400 केवी डी/सी लाइन (~140 किमी) के 
Hoary पीएस छोर पर प्रत्येक सर्किट पर 63 एमवीएआर, 


420 केवी के स्विचेबल लाइन रिएक्टर (एनजीआर 
बाईपास व्यवस्था के साथ) 


#पारेषण योजना का विस्तृत कार्यक्षेत्र राष्ट्रीय पारेषण समिति की 14 वीं बैठक के कार्यवृत्त और बाद के संशोधन, 
में निम्नलिखित लिंक पर देखा जा सकता हैः 


https://cea.nic.in/wp-content/uploads/comm_transmission/2023/07/14th_ NCT_MoM.pdf 


बोली-प्रक्रिया समन्वयक की नियुक्ति दिशानिर्देशों में निर्धारित शर्तों के अधीन है। 


राकेश कुमार, सचिव 
[विज्ञपन 11/4/असा./340/2023-24] 


CENTRAL ELECTRICITY AUTHORITY 
NOTIFICATION 
New Delhi, the 19th July, 2023 


F. No. CEA-PS-12-13/3/2022-PSPA-II Division.—In exercise of the powers conferred by Para 3.2 of the 
Tariff Based Competitive Bidding Guidelines for Transmission Services framed under Section 63 of the Electricity 
Act, 2003 (no. 36 of 2003) and Ministry of Power office order dated 28.10.2021, National Committee on 
Transmission (NCT) headed by Chairperson, Central Electricity Authority hereby appoints the following Bid-Process 
Coordinator (BPC) for the Transmission Schemes, as shown against the name of the Transmission schemes: 


SL Name of Scheme & 
Tentative Implementation Broad Scope of the transmission scheme * Bid Process 
हि ना Coordinator 


Western Region Network i) LILO of both circuits of Parli(M) - 
Expansion scheme in Kallam Karjat(M)/Lonikand-IT (M) 400 kV Dj/c line 
area of Maharashtra (twin moose) at Kallam PS 


Tentative § Implementation iit) 4 Nos. 400 kV line bays at Kallam PS for LILO 
Timeframe: 18 months from of both circuits of Parli(M) न 
1 transfer of SPV Karjat(M)/Lonikand-I(M) 400 kV D/c line (twin RECPDCL 
moose) at Kallam PS 


iii) 63 MVAR, 420 kV switchable line reactor (with 
NGR bypassing arrangement) on each ckt at 
Kallam PS end of Karjat — Kallam 400 kV D/c 
line (~140km.) 


*Detailed scope may be seen in the minutes of the 147 meeting of the National Committee on Transmission and 
subsequent amendments, available at: 


https://cea.nic.in/wp-content/uploads/comm_transmission/2023/07/14th_NCT_MoM.pdf 
The appointment of the Bid-Process Coordinators is subject to the conditions laid down in the Guidelines. 
RAKESH KUMAR, Secy. 
[ADVT.-HI/4/Exty./340/2023-24] 
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